Ś.ĄP- 


STANISŁAW 


CZERNECKI 


KSIEGARZ 


NAJDROŻSZY MĄŻ, TATUŚ I DZIADZIUS 
przeżywszy lat 70, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 27 listopada 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rzkowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 1 grudnia br. o godz. 11.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
bólu i żałobie: 

ŻONA, CÓRKA, WNUCZKA, ZIĘĆ I RODZINA. 


Prosimy o nie składanie kondolencji. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 1 grudnia br. o godzinie 8.30 w kolegiacie św. Anny. 
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